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BYLY DEUGOLETNI DYREKTOR SZKOLY, PREZES OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ, SPO- 
LECZNY RADCA PRAWNYZNP 


NAJDROŻSZY I NAJUKOCHANSZY OJCIEC, TEŚĆ, DZIADEK I WUJEK 


zmarł w Krakowie, przeżywszy 91 lat. 
MSZA ŚWIĘTA żałobna zostanie odprawiona w czwartek dnia 11 kwietnia br. o godzinie 8.00 rano 
w kościele parafialnym p. w. św. Szczepana w Krakowie, przy ulicy Sienkiewicza. 


W Łipmicy Murowanej w piątek dnia 12 kwietnia br. o godzinie 14.30 będzie odprawiona MSZA ŚW. 
pogrzebowa i odprowadzenie Zmarłego na Stary Cmentarz. 


CÓRKI, ZIĘĆ, WNUCZKA, WNUK oraz KREWNI. 


